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Microtour HP Compaq dx2000 

Fonctionnalites de maintenance 

Les microtours possedent des fonctions facilitant la mise a niveau 
et l'entretien. La plupart des procedures decrites dans ce chapitre 
ne requierent aucun outil. 
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Avertissements et precautions 

Avant toute mise a niveau, lisez attentivement toutes les instructions 
s'y rapportant et toutes les mises en garde (paragraphes avertissement 
et attention) de ce manuel. 

A AVERTISSEMENT : afin de reduire les risques de blessure consecutives 
d une decharge electrique ou au contact avec des surfaces chaudes, 
assurez-vous que le cordon d'alimentation est debranche et laissez les 
composants refroidir avant de les toucher. 



A AVERTISSEMENT : afin de reduire les risques d'electrocution, 
d'incendie ou de deterioration du materiel, ne branchez pas de prise 
de telephone/telecommunication sur les connecteurs de cartes reseau. 



A ATTENTION : I'electricite statique peut endommager les composants 
electroniques de I'ordinateur ou de I'equipement en option. Avant de 
commencer, assurez-vous que vous n'etes pas charge d'electricite statique 
en touchant un objet metallique relie d la terre. Pour plus d'informations, 
reportez-vous au Chapitre 4, "Electricite statique". 



A ATTENTION : avant de retirer le capot de I'ordinateur, assurez-vous que 
I'ordinateur est arrete et que le cordon d'alimentation est debranche de 
la prise electrique. 



Retrait du panneau d'acces et du cache avant 

1. Executez la procedure d' arret du systeme d'exploitation, puis 
mettez I'ordinateur et les peripheriques externes hors tension. 

2. Retirez le cordon d'alimentation de la prise secteur et de I'ordinateur 
et debranchez tous les peripheriques externes. 
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3. Devissez les deux vis qui fixent le panneau d'acces au chassis 
de l'ordinateur. Certains panneaux d'acces sont fixes a l'aide 
de vis moletees imperdables. 



Pour mettre a niveau la memoire ou pour installer une carte d'extension, 
enlevez le panneau droit. 

Pour une mise a niveau d'un disque dur, enlevez le panneau gauche. 



4. Faites glisser le panneau d'acces vers l'arriere sur 2,5 cm environ, 
puis detachez-le du boitier. 




Retrait des panneaux d'acces 

Pour remonter le panneau d'acces, effectuez les operations dans 
l'ordre inverse. 



Les deux panneaux d'acces sont identiques. L'un des panneaux est 
equipe de vis de fixation moletees imperdables que vous pouvez detacher 
du panneau en les devissant. 
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5. Pour retirer le cache avant, saisissez le bas du panneau avant sous 
l'orifice d'aeration inferieur et tirez-le vers le haut pour le liberer 
du chassis. 




Retrait du cache avant 

Pour installer le cache avant, inserez ses deux pattes superieures dans 
les trous correspondant du chassis et appuyez dessus pour l'enclencher 
convenablement. 



Avant d'appuyer sur le cache pour le remettre en place, veillez a ce que 
son bord superieur affleure le haut du chassis. 
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Re trait des caches protecteurs d'unite de disque 

1 . Executez la procedure d' arret du systeme d'exploitation, puis mettez 
l'ordinateur et les peripheriques externes hors tension. 

2. Retirez le cordon d' alimentation de la prise secteur et de l'ordinateur 
et debranchez tous les peripheriques externes. 

3. Retirez le panneau d'acces. 

4. Retirez le cache avant. 

Cache protecteur d'unite de 5,25 pouces 

Pour liberer le cache protecteur, appuyez vers l'exterieur sur l'une des 
pattes qui le fixent sur le cache avant. Tirez en meme temps vers l'interieur 
pour le sortir du cache principal. 




Retrait du cache protecteur 

Pour replacer le cache protecteur, procedez de facon inverse. 
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Cache d'unite de disquette 



Selon la configuration de l'ordinateur, un cache peut se trouver 
a cet endroit. Si ce compartiment est vide, vous pourrez y installer 
ulterieurement un peripherique de 3,5 pouces (unite de disquette, 
disque dur, unite Zip). 



Tirez sur la patte de fixation droite vers l'avant du cache principal. 
Tirez en meme temps vers l'interieur pour sortir le cache protecteur 
du cache principal. 




Retrait du cache protecteur 

Pour installer un cache d'unite de disquette, procedez de facon inverse. 
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Installation de me moire supplementaire 

L'ordinateur est equipe de modules DIMM DDR-SDRAM. 

Modules DIMM 

Les connecteurs memoire de la carte mere peuvent recevoir des 
modules DIMM standard. A la livraison, ces connecteurs pour module 
memoire contiennent au moins un module memoire preinstalle. Pour 
obtenir une prise en charge maximale de memoire, vous devrez 
peut-etre remplacer le module memoire preinstalle par un autre de 
plus grande capacite. 

La carte mere peut etre equipee de 4 Go de memoire et prend en charge 
les modes a un canal et a deux canaux. 



Pour plus d' informations sur les modes memoire a un et a deux canaux, 
reportez-vous a la section "Modes de memoire a un canal et a deux 
canaux" page 1-8. 



Modules DDR-SDRAM DIMM 

Pour le fonctionnement optimal de l'ordinateur, si ce dernier prend en 
charge les modules DDR-SDRAM DIMM, les modules doivent etre : 

■ standard a 1 84 broches 

■ sans tampon, PC2100 266 MHz, PC2700 333 MHz ou PC3200 
400 MHz 

■ DDR-SDRAM DIMM de 2,5 volts. 

Les modules DDR-SDRAM DIMM doivent egalement : 

■ prendre en charge les temps d'attente CAS de 2, 2,5 ou 3 

(CL = 2, CL = 2,5 ou CL = 3) 

■ contenir les informations obligatoires JEDEC SPD 
En outre, l'ordinateur prend en charge : 

■ les technologies de memoire non-ECC a 128 Mbit, 256 Mbit 
et 512 Mbit 

■ les modules DIMM simple face et double face 

■ les modules DIMM construits avec des puces DDR x8 et xl6 ; 

les modules equipes de SDRAM x4 ne sont pas compatibles. 



Manuel de reference du materiel 



1-7 



Mises a niveau materielles 



La vitesse maximale de fonctionnement depend de l'unite centrale 
et du type de memoire utilisee. Le tableau ci-dessous presente les 
combinaisons optimales. 



Vitesse maximale du bus frontal (MHz) 


Bus frontal de I'UC 
(MHz) 


DIMM 
DDR266 


DIMM DIMM 
DDR333 DDR400 


400 


266 


266 


266 


533 


266 


333 


333 


800 


266 


320 


400 




Si vous installez des modules DIMM incompatibles, le systeme 
ne pourra pas demarrer. 



Modes de memoire d un canal et a deux canaux 

Les modeles microtours HP Compaq dx2000 fonctionnent 
automatiquement en mode a un ou a deux canaux en fonction 
des modules DIMM installes. 

■ En mode a un canal, la vitesse maximale de fonctionnement 
est determinee par le module DIMM le plus lent du systeme. 
Par exemple, si le systeme est dote d'un module DIMM a 
266 MHz et d'un autre a 333 MHz, il fonctionnera a la plus 
faible de ces deux vitesses. 

■ Dans le mode a deux canaux, tous les modules DIMM doivent 
apparies de maniere identique. Les modules DIMM installes en 
J23 et J24 doivent etre identiques, de meme que les modules installes 
en J25 et J28. En d'autres termes, si un module DIMM est deja 
installe en J23 et que vous souhaitez en ajouter un second, il est 
conseille de le placer en J25. Si vous souhaitez utiliser tous les 
emplacements de memoire, installez des modules DIMM identiques. 
Sinon, le systeme ne fonctionnera pas dans le mode a deux canaux. 

La carte mere de la microtour HP Compaq dx2000 est pourvue 
de quatre emplacements DIMM pouvant fonctionner a un ou deux 
canaux ; avec deux emplacements par canal. Ces emplacements sont 
reperes par les indications J23, J24, J25 et J28. Les emplacements J23 
et J24 correspondent au canal de memoire A et les emplacements J25 
et J28 au canal B. 
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Installation de modules de memoire 



A ATTENTION : les supports des modules memoire possedent des contacts 
en or. Lors de la mise a niveau de la memoire, il faut utiliser des modules 
DIMM avec des contacts en or, afin d'eviter les risques de corrosion ou 
d'oxydation pouvant resulter du contact de deux metaux incompatibles. 



A ATTENTION : I'electricite statique peut endommager les composants 
electroniques de I'ordinateur ou des cartes en option. Avant de commencer, 
assurez-vous que vous n'etes pas charge d'electricite statique en touchant 
un objet metallique relie d la terre. Pour plus d'informations, consultez 
Chapitre 4, "Electricite statique". 



A ATTENTION : lorsque vous manipulez un module memoire, ne touchez 
aucun contact, car vous risqueriez d'endommager le module. 



1 . Executez la procedure d' arret du systeme d'exploitation, puis mettez 
I'ordinateur et les peripheriques externes hors tension. 

2. Retirez le cordon d' alimentation de la prise secteur et de I'ordinateur 
et debranchez tous les peripheriques externes. 



Si un disque dur est installe dans le compartiment 5, vous devrez enlever 
la cage inferieure avant de retirer les modules memoire. 



3. Retirez le panneau d'acces situe sur le cote droit. 

AAVERTISSEMENT : afin d'eviter toute brulure, il vous est conseille de 
laisser refroidir les elements internes du systeme avant de les toucher. 



4. Pour acceder plus facilement aux composants de I'ordinateur, 
couchez-le sur le cote. 
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5. Ouvrez les deux loquets © et inserez le module memoire dans le 
connecteur ©. Commencez par installer un module dans le support 
le plus pres du module preinstalle, puis les autres en suivant l'ordre 
numerique des supports. 




Installation d'un module memoire 



Un module de memoire ne peut etre installe que dans un sens. Faites 
coincider l'encoche du module avec le detrompeur situe sur le support 
de memoire. 



6. Enfoncez le module dans le connecteur, jusqu'a ce qu'il soit 
completement insere et correctement enclenche. Assurez-vous 
de refermer les loquets ©. 

7. Repetez les etapes 5 et 6 pour chaque module que vous voulez 
aj outer. 

Pour remonter l'ordinateur, procedez de facon inverse. 
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Installation d'une carte d'extension 

1 . Executez la procedure d' arret du systeme d'exploitation, puis mettez 
l'ordinateur et les peripheriques externes hors tension. 

2. Retirez le cordon d' alimentation de la prise secteur et de l'ordinateur 
et debranchez tous les peripheriques externes. 

3. Retirez le panneau d'acces situe sur le cote droit. 

4. Pour acceder plus facilement aux composants de l'ordinateur, 
couchez-le sur le cote. 

Si vous installez une carte d'extension dans un connecteur libre, passez 
a l'etape 10. 

5. Pour retirer une carte d'extension, deconnectez tous les cables qui 
y sont relies. 

6. Retirez la vis situee en haut du connecteur d'extension. 

7. Tenez la carte par chaque extremite et faites-la osciller d'arriere 
en avant, jusqu'a ce que ses contacts se degagent du connecteur. 
Dans cette operation, veillez a ne pas heurter d'autres composants 
avec la carte. 

8. Rangez votre carte dans un emballage antistatique. 

9. Installez une nouvelle carte d'extension ou un nouvel obturateur 
pour refermer l'emplacement ouvert. 



A ATTENTION : apres avoir retire une carte d'extension, vous devez la 
remplacer par une autre ou refermer l'emplacement ouvert d I'aide d'un 
obturateur metallique ou d'une bande adhesive de maniere d assurer 
le refroidissement des composants internes. 
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Si vous n'installez pas de carte d'extension, passez a l'etape 12. 

10. Retirez l'obturateur de l'emplacement d'extension. 

11. Inserez la carte d'extension dans le connecteur d'extension 
et emboitez-la fermement. 



Installation d'une carte d'extension 



Lorsque vous installez une carte d'extension, appuyez fermement dessus 



de maniere a ce qu'elle s'emboite parfaitement dans son connecteur. 

12. Installez la vis en haut du logement d'extension pour fixer la carte 
au chassis. 

13. Remettez en place le panneau d'acces. 

14. Le cas echeant, connectez les cables externes a la carte installee. 
Le cas echeant, reconfigurez l'ordinateur. 
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Remplacement ou mise d niveau d'une unite 

L'ordinateur prend en charge jusqu'a cinq unites, qui peuvent etre 
installees selon diverses configurations. 

La presente section decrit la procedure permettant de remplacer ou 
de mettre a niveau des unites de stockage. Pour devisser et revisser 
les vis de guidage d'une unite de disque, vous aurez besoin 
d'un tournevis Torx T-15. 

A ATTENTION : avant de retirer le disque dur, assurez-vous de sauvegarder 
vos fichiers personnels sur une unite de stockage externe. Sinon, vous risquez 
de perdre des donnees. Apres avoir remplace le disque dur, vous devrez 
executer le CD Restore Plus! pour charger les fichiers installes en usine. 



Emplacement des unites 
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Emplacements des unites 
Description Description 

O © Compartiment pour unites optionnelles de 5,25 pouces* 

© Compartiment pour unite de disquette de 3,5 pouces 
(disquette de 1 ,44 Mo sur I 'II lustration) * * 

0 © Compartiment pour disque dur interne standard de 
3,5 pouces. 

*ll peut s'agir d'un lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM, ou 
d'une unite de CD-R/RW ou de DVD-R/RW, ou encore d'une 
unite combinee CD-RW/DVD. 

**Selon la configuration de I'ordinateur, un cache peutse trouver 
a cet endroit. Si ce compartiment est vide, vous pourrez y installer 
ulterieurement un peripherique de 3,5 pouces (unite de disquette, 
disque dur, unite Zip). 



Retrait d'une unite de 5,25 pouces 

1 . Executez la procedure d' arret du systeme d'exploitation, puis mettez 
I'ordinateur et les peripheriques externes hors tension. 

2. Retirez le cordon d' alimentation de la prise secteur et de I'ordinateur 
et debranchez tous les peripheriques externes. 

3. Retirez les panneaux d'acces gauche et droit. 

4. Retirez le cache avant. 

5. Debranchez, le cas echeant, les cables d' alimentation, de donnees 
et audio de l'arriere de l'unite. 



Dans certains cas, il est plus aise de retirer partiellement l'unite de son 
logement avant de debrancher les cables. 
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6. Retirez les quatre vis (deux de chaque cote) qui fixent 1' unite 
a la cage d'unite O. 

7. Faites glisser l'unite hors de sa cage, comme illustre ci-dessous ©. 




Retrait d'une unite de 5,25 pouces 

Pour installer une unite de disque, procedez de facon inverse. 



Si vous installez une unite de 5,25 pouces pour la premiere fois 
dans le compartiment 2, vous devez commencer par retirer l'unite 
du compartiment 1 pour pouvoir oter l'obturateur metallique situe 
a l'avant du compartiment 2 en le brisant. 



AAVERTISSEMENT : une fois cet obturateur enleve, il se peut que I'ouverture 
du compartiment presente des aretes coupantes du cote interieur. 



Retrait d'une unite de disquette 

1 . Executez la procedure d' arret du systeme d'exploitation, puis mettez 
l'ordinateur et les peripheriques externes hors tension. 

2. Retirez le cordon d' alimentation de la prise secteur et de l'ordinateur 
et debranchez tous les peripheriques externes. 

3. Retirez les panneaux d'acces gauche et droit. 
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4. Retirez le cache avant. 

5. Deconnectez le cable d' alimentation et le cable de donnees branches 
a l'arriere de l'unite. 

6. Retirez les quatre vis (deux de chaque cote) qui fixent l'unite 
a la cage d'unite O. 

7. Faites glisser l'unite hors du chassis ©. 




Retrait d'une unite de disquette 

Pour replacer l'unite de disquette, procedez de facon inverse. 

Retrait de la cage d'unite inferieure 

1 . Executez la procedure d' arret du systeme d'exploitation, puis mettez 
l'ordinateur et les peripheriques externes hors tension. 

2. Retirez le cordon d' alimentation de la prise secteur et de l'ordinateur 
et debranchez tous les peripheriques externes. 

3. Retirez les panneaux d'acces gauche et droit. 

4. Retirez le cache avant. 

5. Retirez l'unite de disquette. 
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6. Deconnectez les cables d' alimentation et de donnees branches 
a l'arriere de toutes les unites de 3,5 pouces. 

7. Retirez les trois vis qui fixent la cage a l'avant du chassis O, ainsi 
que la vis qui maintient la cage inferieure a la cage superieure sur 
le cote droit du chassis ©. 

8. Faites glisser la cage inferieure vers l'arriere d'environ 1 cm pour 
la liberer de la cage superieure ©. 




Retrait de la cage d'unite inferieure 

Pour reinstaller la cage d'unite inferieure, procedez de facon inverse. 

A ATTENTION : lorsque vous montez les vis de fixation, veillez a placer la 
vis la plus courte (4 mm de longueur ou 5/32 de pouce) en position laterale 
et les 4 autres vis plus longues d l'avant du chassis. 
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Retrait d'un disque dur de 3,5 pouces 

1 . Executez la procedure d' arret du systeme d'exploitation, puis mettez 
l'ordinateur et les peripheriques externes hors tension. 

2. Retirez le cordon d' alimentation de la prise secteur et de l'ordinateur 
et debranchez tous les peripheriques externes. 

3. Retirez les panneaux d'acces gauche et droit. 

4. Retirez le cache avant. 

5. Retirez 1' unite de disquette. 

6. Deconnectez les cables d' alimentation et de donnees branches 
a l'arriere de toutes les unites de 3,5 pouces. 

7. Retirez la cage d'unite inferieure. 

8. Retirez les quatre vis (deux de chaque cote) qui fixent 1' unite 
a la cage d'unite. 

9. Faites glisser l'unite hors de sa cage. 




Retrait d'un disque dur de 3,5 pouces 

Pour replacer la cage d'unite, procedez de facon inverse. 
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Remplacement de la pile 

La pile livree avec l'ordinateur alimente l'horloge en temps reel et dispose 
d'une autonomic d'environ trois ans. Si vous remplacez la pile, veillez 
a utiliser une pile equivalente a la pile d'origine de votre ordinateur. 
Votre ordinateur est livre avec une pile bouton au lithium de 3 volts. 



La duree de vie de la pile au lithium peut etre allongee en branchant 
l'ordinateur a une prise electrique murale operationnelle. La pile 
est uniquement sollicitee lorsque l'ordinateur n'est PAS branche 
sur le secteur. 



AAVERTISSEMENT : l'ordinateur est dote d'une pile interne au lithium/dioxyde 
de manganese. Une manipulation incorrecte de la pile peut entramer un risque 
d'incendie ou de brulure. Pour reduire les risques de lesions : 

■ N'essayez pas essayer de recharger la pile. 

■ Evitez de la soumettre d des temperatures superieures d 60 °C. 

■ N'essayez pas de demonter, d'ecraser ou de perforer la pile, 
ni de court-circuiter ses contacts externes. Ne vous en 
debarrassez pas en la jetant a I'eau ou au feu. 

■ Remplacez la pile uniquement avec une pile de rechange 
HP/Compaq adaptee d ce type de produit. 



A ATTENTION : avant de remplacer la pile, veillez d sauvegarder les 
parametres CMOS de l'ordinateur. Si vous otez ou remplacez la pile, 
les parametres CMOS seront supprimes. 



Les piles, les modules batterie et les accumulateurs ne doivent pas etre jetes 
avec les ordures menageres. Afin qu'ils puissent etre recycles ou traites 
correctement, contactez les services publics de collecte ou retournez-les 
d HP/Compaq, d leurs partenaires agrees ou d leurs agents. 
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A ATTENTION : I'electricite statique peut endommager les composants 
electroniques de I'ordinateur ou de I'equipement optionnel. Avant de 
commencer, assurez-vous que vous n'etes pas charge d'electricite 
statique en touchant un objet metallique relie d la terre. 



1. Preparez I'ordinateur afm de le demonter. 

2. Retirez le panneau d'acces situe sur le cote droit. 



II peut s'averer necessaire de retirer une carte d'extension pour avoir 
acces a la pile. 



3. Reperez la pile et son support sur la carte mere. 

4. En fonction du type de pile et de support equipant la carte mere, 
procedez comme suit : 

Type 1 : 

a. Pour oter la pile de son support, appuyez sur la plaque metallique 
qui repose sur l'un des bords de la pile. 

b. Lorsque la pile est liberee, retirez-la de son support. 




Retrait de la pile de type 7 
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c. Pour inserer une nouvelle pile, faites glisser un bord de la pile 
sous la levre du support, face positive vers le haut. Enfoncez 
1' autre bord jusqu'a ce que la plaque metallique vienne se 
placer dessus. 




Insertion d'une pile de type 7 
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Remplacement de la pile 



Type 2 : 

a. Pour liberer la pile de son support, appuyez sur la languette © 
qui la maintient en place. 

b. Otez la pile de son support ©. 




Retrait de la pile de type 2 

c. Inserez la nouvelle pile dans le support. La pile est 
automatiquement maintenue en place. 



Une fois la pile remplacee, suivez les etapes ci-dessous pour achever 
la procedure. 



5. Remettez en place le capot ou le panneau d'acces de l'ordinateur. 

6. Branchez l'ordinateur et demarrez-le. 

Reglez a nouveau la date et l'heure, les mots de passe et tous 
les parametres speciaux a l'aide de l'utilitaire Computer Setup. 
Consultez le Manuel de l'utilitaire Computer Setup (F10). 
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Entretien courant et informations 

relatives au transport 



Entretien courant 

Pour l'entretien de l'ordinateur et du moniteur, suivez les 
recommandations suivantes : 

■ Utilisez l'ordinateur sur une surface stable et plane. Laissez un 
espace libre de 7,6 cm au moins a l'arriere de 1' unite et au-dessus 
du moniteur afin d' assurer une bonne aeration. 

■ N'utilisez jamais l'ordinateur lorsque le capot ou le panneau lateral 
est ouvert. 

■ N'obstruez jamais 1' aeration de l'ordinateur en bloquant les grilles 
d' aeration avant ou les entrees d'air. 

■ Protegez l'ordinateur de l'humidite, des rayons du soleil et des 
temperatures extremes. 

■ Ne placez pas de liquides a proximite de l'ordinateur ou du clavier. 

■ N'obstruez jamais les grilles d'aeration du moniteur (n'y deposez 
aucun objet). 

■ Mettez l'ordinateur hors tension avant d'effectuer l'une des 
operations suivantes : 

□ Essuyer l'exterieur de l'ordinateur avec un chiffon doux 

et humide si necessaire. Les produits d'entretien pourraient 
ternir ou abimer la finition de l'ordinateur. 

□ Nettoyer de temps a autre les grilles d'aeration et les entrees 
d'air de l'ordinateur personnel. De la poussiere et d'autres 
corps etrangers peuvent en effet s'y accumuler et limiter 

la circulation d'air. 
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Entretien courant et informations relatives au transport 



Precautions relatives aux unites de disque optique 

Veillez a respecter les recommandations suivantes, lorsque vous utilisez 
ou nettoyez l'unite de disque optique. 

Fonctionnement 

■ Ne deplacez pas le lecteur pendant son fonctionnement, vous 
risqueriez de provoquer une erreur de lecture. 

■ Ne l'exposez pas a des changements subits de temperatures. II 
pourrait se former de la condensation a l'interieur de l'unite. En 
cas de brusque changement de temperature en cours d'utilisation, 
attendez au moins une heure avant de mettre l'equipement hors 
tension. Si vous 1' utilisez immediatement, des erreurs de lecture 
peuvent se produire. 

■ Evitez de placer le lecteur de CD-ROM dans une piece soumise 
a une forte humidite, a des temperatures extremes, des vibrations 
mecaniques ou aux rayons du soleil. 



Nettoyage 

■ Nettoyez le panneau et les boutons avec un chiffon doux et sec 
ou legerement humecte d'un produit detergent doux. Ne vaporisez 
jamais de liquides nettoyants directement sur l'unite. 

■ N'employez aucun produit dissolvant, comme l'alcool ou l'essence, 
qui risquerait d'abimer la surface. 

Sec u rite 

Si un objet ou un liquide penetre dans le lecteur, debranchez 
immediatement l'ordinateur et faites-le controler par un Mainteneur 
Agree HP. 
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Preparation 



au transport 



Suivez les recommandations suivantes pour preparer le transport 
de l'ordinateur : 

1. Faites une sauvegarde du disque dur sur le reseau ou sur un support 
amovible. Veillez a ne pas exposer le support de sauvegarde a des 
impulsions electriques ou magnetiques durant le stockage ou le trajet. 



Le disque dur se verrouille automatiquement lorsque le systeme est mis 
hors tension. 



2. Retirez et entreposez separement tout support amovible et unite 
MultiBay. 

3. Eteignez l'ordinateur et ses peripheriques externes. 

4. Debranchez le cordon d' alimentation de la prise secteur, puis 
de l'ordinateur. 

5. Emballez les composants du systeme, unites MultiBay et 
peripheriques externes dans leur emballage d'origine ou dans 
un emballage similaire suffisamment protege. 
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Electricite statique 



Une decharge d' electricite statique, provenant des doigts ou de tout 
autre conducteur, peut endommager les cartes a circuits imprimes du 
systeme ou les peripheriques sensibles a l'electricite statique. Ce type 
de degat peut diminuer la duree de vie du peripherique. 

Prevention des dommages causes par 
les decharges electrostatiques 

Pour eviter tout degat cause par l'electricite statique, prenez 
les precautions suivantes : 

■ Afin d' eviter tout contact avec les elements, transportez-les 
et stockez-les dans des emballages antistatiques. 

■ Laissez les elements sensibles a l'electricite statique dans leur 
emballage jusqu'au moment de 1' installation. 

■ Avant de deballer les elements, posez-les sur une surface connectee 
a la terre. 

■ Evitez de toucher les broches, fils conducteurs ou circuits. 

■ Veillez a toujours etre relie a la terre lorsque vous touchez un element 
ou un assemblage sensible a l'electricite statique. 
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Electricite statique 



Methodes de mise d la terre 

II existe plusieurs methodes de mise a la terre. Prenez au moins l'une 
des precautions suivantes lorsque vous installez ou manipulez des 
elements sensibles a 1' electricite statique : 

■ Utilisez un bracelet electrostatique relie par un fil de terre au chassis 
de l'ordinateur ou a un poste de travail. Les bracelets antistatiques 
sont des bracelets souples dont les fils de mise a la terre presentent 
une resistance d'au moins 1 megohm, +/-10%. Pour une mise a la 
terre optimale, veillez a maintenir le bracelet serre contre la peau. 

■ Lorsque vous travaillez debout, protegez les talons ou les pointes 
de vos chaussures par des bandes antistatiques. Portez ces bandes 
aux deux pieds si vous vous tenez sur un sol conducteur ou sur un 
revetement antistatique. 

■ Utilisez des outils d'entretien conducteurs. 

■ Veillez a equiper votre trousse d'entretien d'un tapis de travail 
antistatique. 

Si vous ne disposez d'aucun des equipements suggeres pour une mise 
a la terre correcte, contactez votre Revendeur ou Mainteneur Agree HP. 



Pour plus d' informations sur 1' electricite statique, adressez-vous a votre 
Revendeur ou Mainteneur Agree HP. 
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